Bơm Ga Tủ Lạnh Tại Nhà TP.HCM - Sửa Tủ 
Lạnh Limosa 


Bạn đang tìm kiếm một đơn vị bơm øa tủ lanh uy tín và giá rẻ? Vậy thì còn chần chờ 
gì nữa mà không liên hệ ngay đến trung tâm Limosa. Trong suốt nhiều năm qua, 
Limosa luôn tự hào vì nhận được rất nhiều sự quan tâm và tin tưởng của đông đảo 
khách hàng. Vì vậy chúng tôi tin chắc rằng sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm dịch 
vụ bơm ga tủ lạnh đảm bảo chất lượng nhất. Mọi thông tin chỉ tiết vui lòng liên hệ 
đến trung tâm qua HOTLINE 0909 114 796 để được tư vẫn cụ thể và kỹ lưỡng hơn. 


1. Khi nào cần bơm øa cho tủ lạnh? 


Tủ lạnh hoạt động kém, thức ăn dễ bị hỏng. 

Tủ lạnh phát ra tiếng kêu liên tục trong suốt quá trình hoạt động. 

Tủ lạnh tăng số điện lớn hơn so với mọi khi. 

Tủ lạnh không tỏa đều hơi lạnh khiến thực phẩm không được bảo quản tốt. 
Tủ lạnh mất khả năng xả đá tự động. 

Trên ngăn đá tủ lạnh chứa nhiều lớp tuyết đóng băng. 

Tủ lạnh vẫn chạy nhưng không thấy lên đẻn. 


Và một số dấu hiệu thường gặp khác,... 


Trên đây Limosa đã cung cấp cho bạn biết một số dấu hiệu khi tủ lạnh nhà bạn bị hết 
ga. Nếu thấy tủ lạnh nhà bạn có những dấu hiệu trên thì hãy liên hệ với trung tâm điện 
lạnh Limosa ngay để được hỗ trợ kịp thời nhé. Quý khách có thê đặt lịch bơm ga tủ 
lạnh của Limosa qua số HOTLINE 0909 114 796 hoặc nhắn tin trực tiếp thông qua 
website suatulanhlimosa.com 


2. Các loại øa bơm cho tủ lạnh 


Hiện nay, thường sẽ có 4 loại ga phổ biến sau để khách hàng lựa chọn. Tùy vào 
từng dòng tủ lạnh, thiết kế và sự tương thích của tủ mà bạn lựa chọn loại ga phù 
hợp theo khuyến cáo từ nhà sản xuất. Dưới đây là các loại gas phổ biến được sử 
dụng trong tủ lạnh: 


Ga R12: Đây là loại gas được sử dụng phổ biến cho các dòng tủ lạnh đời cũ. Hiện 
nay thì loại ga này gần như không còn được sử dụng trong các dòng tủ lạnh đời mới 
nữa. Loại ga này có mùi hôi, màu xanh lá khi cháy và chứa nhiều chất làm suy giảm 
tầng ozon. 


Ga R134A: Loại ga này có nhiều đặc tính tương tự như ga R12 nhưng loại an toàn 
cho môi trường hơn. Loại ga này đang được sử dụng nhiều trong các dòng tủ lạnh 
dân dụng hiện nay. Nhược điểm lớn nhất của loại ga này là hấp thụ độ âm cao, gây 
khó khăn trong việc bơm ga và bảo dưỡng. 


Ga R404: Đây là loại ga dùng cho các tủ đông chuyên dụng. 


Ga R600: Đây là loại ga sử dụng cho các dòng tủ lạnh cao cấp, sở hữu nhiều ưu 
điểm vượt trội và khả năng làm lạnh tốt và tiết kiệm năng lượng. 


3. Trung tâm Limosa chuyện nhận bơm øa tủ lạnh 
chất lượng - giá rẻ. 


Hiện nay có rất nhiều đơn vị nhận bơm ga tủ lạnh khiến cho khách hàng hoang mang 
không biết nên lựa chọn đơn vị nào đáng tin cậy. Đến với Limosa, chúng tôi cam kết 
cung cấp cho quý khách một dịch vụ bơm ga đảm bảo chất lượng tốt nhất và giá cả 
hợp lý. 

e Cách thức liên hệ đặt lịch bơm ga tủ lạnh tại Limosa rất đơn giản, quý khách 
chỉ cần nhắc máy lên và gọi đến trung tâm qua HOTLINE 0909 114 796 sẽ 
được nhân viên lên lịch hẹn cụ thể cho bạn, không cần phải mất công đến tại cơ 
Sở của trung tâm. 

e® Limosa sở hữu nhiều chi nhánh, cơ sở tại và hầu hết các quận huyện khách 
trên cả nước. Vì vậy khách hàng có nhu cầu bơm ga tủ lạnh bất cứ lúc nào, 
Limosa cũng sẽ sẵn sàng phục khách hàng nhanh chóng và kịp thời nhất. 

e Toàn bộ nhân viên của Limosa rất chu đáo và nhiệt tình, tư vấn cho khách 
đúng, trung thực, không bao giờ tư vấn sai, dài dòng nhằm tăng thêm phí dịch 
vụ. 

e_ Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của Limosa rất giàu kinh nghiệm, luôn bơm ga tủ 
lạnh theo một quy trình bài bản, đúng chuẩn và nhanh chóng. Chắc chăn rằng 
dịch vụ bơm ga tủ lạnh sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. 

e Đội thợ bơm ga tủ lạnh của Limosa sẽ có mặt chỉ sau 15 - 30 tư khi nhận được 
cuộc gọi của khách. 

e Limosa cam kết sẽ sử dụng loại øa tốt nhất trên thị trường để bơm cho tủ lạnh 
nhà bạn. 

e Kiểm tra và tư vấn dịch vụ cho khách hoàn toàn miễn phi. 

e© Bơm ga tủ lạnh cho khách theo đúng tiến độ, nhanh chóng. 

e_ Giá cả dịch vụ hợp lý và bảng giá bơm øa tủ lanh luôn được công khai minh 
bạch trên website Sửa Tủ Lạnh Limosa 


Với một dịch vụ bơm ga tủ lạnh tại nhà nhanh chóng và chất lượng như vậy, Limosa 
chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để khách hàng phải thất vọng. Hãy nhanh chóng liên 
hệ với chúng tôi qua HOTLINE 0909 114 796 để được hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo nhất 


nhé. 


4. Quy trình bơm øa tủ lạnh tại Limosa. 


Bước 1: Khách hàng quan tâm dịch vụ bơm øa tủ lạnh vui lòng liên hệ với 
Limosa qua số HOTLINE 0909 114 796 để được tư vấn và hỗ trợ kỹ lưỡng. 
Bước 2: Nhân viên của Limosa sẽ tiếp nhận thông tin và sắp xếp lịch hẹn cụ thê 
cho khách. 

Bước 3: Đội thợ của Limosa sẽ kiểm tra tổng quan tủ lạnh để tìm ra nguyên 
nhân và phương án khắc phục phù hợp nhất. 

Bước 4: Nếu xác định tủ lạnh đã bị thiếu hụt hoặc hết ga, đội thợ sẽ trao đôi và 
thương lượng rõ ràng cho khách. 

Bước 5: Trao đổi và thương lượng với khách rõ ràng và đầy đủ trước khi tiễn 
hành sửa chữa và bơm øa. 

Bước 6:Đội thợ sẽ kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa, đảm bảo tủ lạnh đã được 
hoạt động bình thường trở lại, kỹ thuật viên sẽ bàn giao cho khách. 

Bước 7: Kỹ thuật viên sẽ viết hóa đơn và cung cấp cho khách phiếu bảo hành 
dịch vụ. 

Bước 8: Liên hệ cho khách sau 3 ngày sửa chữa đề giải quyết mọi khiếu nại của 
khách ( nếu có). 


5. Một số lưu ý khi sử dụng tủ lạnh. 


Nên đặt tủ lạnh ở vị trí khô ráo, tránh những nơi ầm thấp để đảm bảo tủ lạnh 
luôn được bảo quản tốt nhất và hạn chế tối đa hư hỏng. 

Không nên bảo quản quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh vì sẽ khiến tủ lạnh bị 
quá tải, hơi lạnh không được tỏa đều. 

Không nên rút căm tủ lạnh nếu như không cần thiết. 

Không nên đóng mở tủ lạnh liên tục. 

Chú ý vệ sinh và lau chùi tủ lạnh theo đúng định kỳ đề loại bỏ bụi bắn và vi 
khuẩn. 

Nếu trong quá trình sử dụng, tủ lạnh có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng gì cần phải 
báo ngay cho đội thợ đến để kiểm tra và xử lý kịp thời. 


Trung tâm điện lạnh Limosa rất hy vọng có thể hỗ trợ bơm ga tủ lạnh cho quý khách. 
Dù bất cứ lúc nào tủ lạnh nhà bạn gặp hư hỏng, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi 
qua HOTLINE 0909 114 796 được tư vấn kịp thời nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến 
dịch vụ của Limosa. 


TIỆM BƠM GA TỦ LẠNH TẠI TPHCM CỦA LIMOSA: 

e® Bơm Ga Tủ Lanh Quân Ì: 268/16 Nguyễn Thị Minh Khai, P, Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1, TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lanh Quân 2: 24/15 Đường Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, 
TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân 3: 256/3/1 Pasteur, phường 8, Quận 3, TPHCM 

e® Bơm Gia Tủ Lạnh Quân 4: 12/S1 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân 5: 112/49 Tân Thành, phường 15, Quận 5, TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân 6: 633/28 Hồng Bàng, phường 12, Quận 6, TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân 7: 1041/62/3 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, 
TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quận §: 3099/69 Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, 
TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quận 9: 160/16 Lã Xuân Oal, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 
TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quận 10: 24/12 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, 
TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân II: 124/13 Tân Khai, phường 4, Quận I1, TPHCM 

e Bơm Ga Tủ Lạnh Quân 12: Hiệp Thành 10, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 
TPHCM 

e® Bơm Ga Tủ Lạnh Quân Bình Thanh: 10 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình 
Thạnh, TPHCM 


Bơm Ga Tủ Lanh Quân Bình Tân: Hẻm 48 Đường Số 10, Bình Hưng Hòa B, 
Bình Tân, TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh Quận Tân Bình: 78/16 Ba Vân, phường 14, Tân Bình, 
TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh Quân Tân Phú: 32A Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, 
Quận Tân Phú, TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh Quận Phú Nhuận: 159/35 Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú 
Nhuận, TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh Quận Thủ Đức: 204D/4 Ð. Tô Ngọc Vân, Tam Binh, Thủ 
Đức, TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh Quận Gò Vấp: 350 Lê Đức Thọ, phường 6, Gò Vấp, TPHCM 
Bơm Ga Tủ Lạnh tại Bình Chánh: 202 Bờ Huệ, Tân Quý Tây, Bình Chánh, 
TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh tại Cần Giờ: 300 Giỗng Ao, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, 
TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh tại Hóc Môn: 2 Phan Văn Hớn, Ấp 2, Xuân Thới Thượng, 
Hóc Môn, TPHCM 

Bơm Ga Tủ Lạnh tại Củ Chỉ: 60a Nguyễn Viết Xuân, Củ Chi, TPHCM 


Bơm Ga Tủ Lanh tai Nhà Bè: 25B ấp 4, Phước Kiến, Nhà Bè, TPHCM 


